Le stemoxydine fonctionne-t-il vraiment ? 

Lisez le reste du dossier sur ZeroCalvitie.com http://www.zerocalvitie.com/loreal-vichy- 
stemoxvdine/ 
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Avant / Apres 




Avis utilisateurs 

"Prix exorbitant pour le resultat (0 resultat apparent). La texture est trop liquide, on est oblige de 
soulever la tete pour eviter que ga coule a en avoir un torticolis. L'odeur d'hopital n'est pas 
agreable non plus. Et surtout la deception est de ne pas voir de resultat." 




"J'ai le sentiment de m'etre fait arnaquer comme beaucoup d'utilisateur apparemment..." 

"Tout le monde me demande ce que j'ai fait a mes cheveux ! Rien a part ce traitement ! Mes 
cheveux ont repousse a des endroits clairsemes et j'en perds beaucoup moins. Je suis ravie et 
vais recommencer une cure. Le seul bemol est sur le debit des flacons, des fois cela coule un 
peu vite il faut faire attention pour ne pas en faire couler sur le visage." 

"Ayant de gros problemes de chute de cheveux depuis des annees, j'ai associee une cure de 
trois mois avec des gelules (juvel-5). J'ai eu une veritables repousse des cheveux. Apres une 
pause de 6 mois, je recommence les gelules pour 3 mois." 

"Bonne presentation, manifestement Vichy a mise gros sur le packaging, assez bonne odeur du 
produit qui lorsqu'il est applique degage une impression de fraicheur." 

"De nouvelles pousses SI on fait le traitement complet 3 mois. Pas de miracle mais stoppe la 
chute des cheveux et stimule la repousse uniquement sur les bulbes toujours vivants. Done a 
faire avant que la chute ne soit trop importante." 

"Avant la prise de ce produit j'avais des chutes de cheveux , apres la prise de ce produit j'ai 
encore des chutes de cheveux plus des pellicules sans parler des faux espoirs que ce produit 
ma donne et du prix que sa ma coute ! Au final j'ai un probleme en plus." 

"Suite a ma grossesse, j'ai remarque avec effroi qu'une raie de cote etait un peu clairsemee je 
precise que je n'ai pas d'alopecie androgenique au bout de trois semaines, j'ai des repousses 
sur cette raie. J'ai commande une nouvelle boite de 28 pour continuer a faire repousser 
cependant ne pas s attendre a un miracle." 



